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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
(भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 26 अप्रैल, 2018 
का . आ . 1775 ( अ). — भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख ) के 
अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे 
अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 


अनुसूची 


स्थापित तिथि 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या , 

वर्ष और शीर्षक 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि । रद्द होने की तिथि 
रद्द होने हैं , अगर है , की संख्या , 

वर्ष और शीर्षक 


( 1) 


( 2 ) 


(4 ) 


(5 ) 


1. 


20 अप्रैल 2018 


आई एस 139 : 2018 तैयार मिश्रित 
पेंट , अंकन , जल्दी सुखाने , रबड़ टिकटों के 
साथ अंकन के लिए -विशिष्टि 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 139 : 1981 तैयार | 20 अप्रैल 2018 
मिश्रित पेंट , अंकन , जल्दी 
सुखाने, रबड़ टिकटों के साथ 
अंकन के लिए विशिष्टि 
( दुसरा पुनरीक्षण ) 


2418 GI/ 2018 


( 1 ) 
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| 19 जुलाई 2018 


आई एस 2619 : 2018/ आई एस ओ | 20 अप्रैल 2018 
3819 : 2015 काँच के बीकर - विशिष्टि 


आई एस 2619 : 1993 
काँचके बीकर - विशिष्टि 


20 अप्रैल 2018 


19 जुलाई 2018 


आई एस 8391 (भाग 1) : 2018 
कुशनिंग के लिए रबड़ चडी नारियल 
जटा शीटविशिष्टि भाग 1 कर्लड 

( दुसरापुनरीक्षण ) 


आई एस 8391 : 1987 
कुशनिंग के लिए रबड़ चडी 
नारियल - जटा शीटविशिष्टि 

भाग 1 कर्लड 
( पहलापुनरीक्षण ) 


20 अप्रैल 2018 


20 अप्रैल 2018 


आईएस 12084 : 2018 मोर्कोलिन 

विशिष्टि 
( पहलापुनरीक्षण ) 


आई एस 12084 : 1987 | 
मोर्कोलिन - विशिष्टि 


5. 


आई एस 14490 : 2018 सादा कापियर 

कागज - विशिष्टि 
( पहलापुनरीक्षण ) 


20 अप्रैल 2018 | आई एस 14490 : 1997 19 जुलाई 2018 

सादा कापियर कागज 
विशिष्टि 


इस मारा। 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9 , बहादुर शाह ज़फर मार्ग , नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़ , चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद , बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर, कोयंबतूर , 
गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर , नागपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http :// www.standardsbis.inद्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 


[ संदर्भ: PUB/3/2/ 2018- 19] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
( BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 26th April , 2018 


S . O . 1775 (E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards 
Rules, 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are 
given in the second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in 
third column . The particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in 
force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


SL 
No. 


No ., Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No., Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 1 ) 


L 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


20 Apr. 2018 


20 Apr. 2018 


IS 139 : 2018 Ready Mixed Paint, 

Marking , Quick Drying, for 
Marking with Rubber Stamps — 

Specification 
( Third Revision ) 


IS 139 : 1981 Ready Mixed 

Paint, Marking , Quick 
Drying, for Marking with 
Rubber Stamps — 

Specification 
(Second Revision ) 


20 Apr. 2018 


19 Jul. 2018 


IS 2619 : 2018 /ISO 3819 : 2015 
Glass Beakers - Specification 

( Third Revision ) 


IS 2619 : 1993 Glass 
Beakers Specification 

(Second Revision ) 


3 . 


20 Apr. 2018 


19 Jul. 2018 


IS 8391 (Part 1) : 2018 Rubberized 
Coir Sheets for Cushioning - 

Specification 

Part 1 Curled 
(Second Revision ) 


IS 8391 : 1987 
Rubberized Coir Sheets for 
Cushioning - Specification 

(First Revision ) 


4 . 


20 Apr. 2018 


20 Apr. 2018 


IS 12084 : 2018 Morpholine – 

Specification 
( First Revision ) 


IS 12084 : 1987 
Morpholine - Specification 


5. 


20 Apr . 2018 


19 Jul. 2018 


IS 14490 : 2018 Plain Copier Paper 

- Specification 
(First Revision ) 


IS 14490 : 1997 Plain Copier 

Paper - Specification 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak 
Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , 
Chennai,Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , 
Guwahati , Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune, Kochi. Online purchase of Indian Standards can 
be made at http ://www . standardsbis .in . 


[Ref. PUB /3 /2 / 2018 -19 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 


अधिसूचना 
to Garrett , 26 310S , 2018 


T. 311. 1776 ( 31). — R T HET ORTALA 1987 Tofa 7 a 34 H ( 1) ds ( a ) ao 31TTARUT À Stre 
मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 
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अनुसूची 


स्थापित तिथि 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की । 

संख्या, वर्ष और शीर्षक 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने - रद्द होने की तिथि 
हैं , अगर है, की संख्या , वर्ष और शीर्षक 


( 2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


( 3) 


19 अक्टूबर 2018 


आई एस 2082 : 2018 स्थिर 
भंडारण प्रकार बिजली पानी के हीटरों 

की विशिष्टि 
(पांचवा पुनरीक्षण) 


आई एस 2082 : 1993 स्थिर 
भंडारण प्रकार बिजली पानी के हीटरों 

की विशिष्टि 
( चौथा पुनरीक्षण ) 


| 


20 अप्रैल 2018 


19 अक्टूबर 2018 


आई एस 6303 : 2018 प्राथमिक 

बैटरियाँ - सामान्य 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 6303 : 1984 प्राथमिक 

बैटरियाँ - सामान्य 
(पहला पुनरीक्षण ) 


20 अप्रैल 2018 


19 अक्टूबर 2018 


आई एस 8144 : 2018 बहुप्रयोगी 
शुष्क बैटरियाँ – विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण) 


आई एस 8144 : 1997 बहुप्रयोगी 
शुष्क बैटरियाँ - विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 9128 : 1999 हेवी ड्यूटी 

शुष्क बैटरियाँ 
(पहला पुनरीक्षण ) 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई 
दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों : 
अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , नागपुर , पटना, पूणे तथा कोचि 
में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता 


हैं । 


[संदर्भ : पब /3/ 2/ 2018- 19] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 26th April, 2018 


S . O . 1776 ( E ). — In pursuance of Clause (b ) of sub -rule (1 ) of Rules 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of Schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 


[ TT II , 205 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 


SCHEDULE 


No., Year and Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No., Year and Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


No. 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


1 


20 Apr. 2018 


19 Oct. 2018 


IS 2082 : 2018 Stationary 
Storage Type Electric Water 
Heater - Specification 

(Fifth Revision ) 


IS 2082 : 1993 Stationary 
Storage Type Electric Water 
Heater - Specification 

( Fourth Revision ) 


20 Apr. 2018 


19 Oct . 2018 


IS 6303 : 2018 Primary 
Batteries - General (Second 

Revision ) 


IS 6303 : 1984 General 
Requirements and Methods 

of Tests for Dry Cells and 
Batteries (First Revision ) 


20 Apr. 2018 


19 Oct. 2018 


IS 8144 : 2018 Multipurpose Dry 
Batteries — Specification 

(Second Revision ) 


IS 8144 : 1997 Multipurpose 
Dry Batteries — Specification 

( First Revision ) 
IS 9128 : 1999 Heavy Duties 
Dry Batteries- Specification 

( First Revision ) 


Copies of these standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards , Manak Bhawan , 
9 Bahadur Shah Zafar Marg , New Delhi - 110002 and Regional Offices : Kolkata , Chandigarh , Chennai, 
Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad , Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati, 
Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna , Pune, Kochi Online purchase of Indian Standards can be made at 
http :/www . standardbis .in . 

[Ref: PUB /3 / 2 / 2018 - 19 ] 
C . B . Singh , Addl. Director General 
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